Ksiadz ADOLF PIWOWONSKI 


b. Wikaryusz 1 Kaznodzieja Katedralny w Krakowie, 


urodzony w Krakowie roku 1845, wyświęcony na Kapłana roku 1873, 


po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, zakończył 
doczesne życie w dniu 23 Listopada 1893 r. 


4 $ RR e 
AIRS E 


Wyprowadzenie zwłok ze Zakładu Helclów na Cmentarz krakowski nastąpi w Sobotę 
dnia 25 Listopada b. r. po Nabożeństwie w Kaplicy Zakładowej, które rozpocznic=" 
się orgodzinie 8 zrana. 


Requiescat in pace! 


W drukarni ,CZASU“ w Krakowie. 


